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Elégante rose rouge cerise au revers des pétales 
éclairé de blanc argenté. Ses nombreuses fleurs 
parfumées permettent la confection de splendides 
bouquets. 90/100 cm. Hors série. 


Magnifique rosier aux fleurs ambré soutenu, son 
feuillage vert foncé mat fait un écrin idéal à ses 
nombreuses fleurs. 

Parfum léger. 

70/80 cm. Hers série. 


Médaille d’argent à Rome 

“Prestige de la Rose” - Lyon 

Grande fleur d'un jaune pur intense. 
Plante vigoureuse au feuillage très sain. 
Parfumé. 

80/100 cm. Série A. 

Illustration page S. 


Grande fleur blanche très légèrement teintée de 
reflets crème: 
100/110 cm. Série A. 


Cette rose au coloris orange cuivré, légèrement 
ambré, évoque les îles lointaines où règnent couleur 
et chaleur. Un léger parfum fruité accompagne 
une floraisontrès abondante. 

70/80 cm. Hors série. 


} 


Les fleurs, finement striées de rouge clair et de blanc 
sont portées avec élégance par un buisson solide 
et florifère. 

100 cm. Hors série. 


LL ivre 1 Laple 
Ses nombreuses roses légèrement parfumées où le 
rouge carmin est délicatement opposé au blanc, 
vous charmeront. Plante vigoureuse. 
60/80 cm. Série A. 


Certificat 1" classe - LA HAYE 

La délicatesse du coloris de ses fleurs rose ambré, 
accompagnée par un très agréable parfum 
apportera la note originale du décor végétal 
de votre résidence. 

90/1700 cm. Hors série. 


no adresser votre commande dès l’automne 






Médaille d’or à Rome 

Elégantes fleurs blond saumoné à l'onglet jaune 
safran. Feuillage vert mat 

Recommandé pour massifs 

70/90 cm. Série À 


Les roses rouge cramoisi de ce rosier de grande 
végétation dégagent un parfum d'une rare intensité 
100/110 cm. Hors série 


Les fleurs, de forme parfaite, sont portées par une 
belle plante au feuillage vert brillant réalisant une 
parfaite harmonie 

80/90 cm. Hors série 


Magnifique rose aux pétales jaune indien bordés 
de rouge feu. Feuillage vert foncé brillant 
Parfumée 

80/100 cm. Série À 
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Grande fleur rouge sang 
80/90 cm. Série À 


Elégante fleur rose pâle à cœur jaune au feuillage 
vigoureux et résistant 

Parfumé 

80/100 em. Hors série 


Un très beau feuillage vert foncé met en valeur ses 
fleurs qui exhalent à l'épanouissement. un très 
agréable parfum 

80/90 cm. Hors série 


Très belle rose jaune bordé de rose avec une 
floraison abondante et un parfum puissant 
70 em, Hors série 











Les variétés avec un T existent en tige. 
Les variétés illustrées sont précédées d’un 
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Lando unblest (1 


Jaune pur lumineux, excellente plante pour massif. 
60/80 cm. Série À. (T 


LU im IQ Lapmau 


Elégante rose au coloris mauve accentué. 
Feuillage abondant. 
60/80 cm. Série A. 


Ve 


/ 


Magic leEnNé 4 
(Laperrièr 

Fleur rouge géranium saumoné. Plante vigoureuse et 
florifère au feuillage abondant et sain. 


Parfumée. 
70/90 cm. Série A. 


Variété d’une grande rusticité portant de 
nombreuses rouge velours étincelant. 

Son feuillage vert foncé brillant est un écrin parfait 
à ses fleurs bien turbinées d’une très bonne tenue 
en vase. 

80/100 cm. Hors série. 


| y 
iFIenao ortu 





/V\ 
Le coloris exceptionnel est constitué d’un 
enchaînement désinvolte de rouge clair et de blanc 
sur fond de jaune clair très lumineux. 
Parfum subtil. 
90/100 cm. Hors série. ‘1 


Mé IP »d le Dicwhoop: (Dicks 

Splendide variété au feuillage vert luisant, portant de 
nombreuses fleurs, jaune pâle en bouton, puis blanc 
crème à l'épanouissement. 

90/100 cm. Hors série. (T 


Mistraline® Lapmisal (Laperrièr 


Grande fleur rose saumoné vif, légèrement argenté 
au revers. Feuillage vert foncé brillant. 
80/100 cm. Série A. :T 





] anaiora 


Panthéon 







Magicienne 78° 








La brillance du coloris rouge foncé des fleurs est 
exceptionnelle, végétation compacte et régulière. 
70/80 cm. Hors série. 


Cette très belle rose à la forme parfaite, déroule 
harmonieusement ses pétales rouges flamme et 
jaunes, couleur de GENEVE à qui elle est dédiée. 
Plante très florifère habillée d’un feuillage vert clair 
60/80 cm. Série À. 


Médaille d’Or-Rose d'Or Genève 1990 

Jaune indien et rouge carmin composent le coloris 
de cette rose bicolore. 

Port buissonnant, feuillage brillant 

70/90 cm. Série À 


Orange saumoné, parfumée. 
70/90 cm. Série À 


Rose à la forme parfaite de coloris jaune sable 
Très florifère, léger parfum 
100/120 cm. Série À 


Médaille d’Or et coupe du parfum Paris/Bagatelle 
et Baden Baden. 

Un parfum pRpsne un coloris original allant du 
pourpre violet au mauve argenté 

100/110 cm. Hors série 


Médaille d'Or - Monza 

Médaille d’argent - Genève et le Roeulx 

Ce rosier à la végétation harmonieuse, porte de 
nombreuses fleurs parfumées déroulant avec 
élégance leurs quarante pétales vieux rose se teintant 
de lilas. 

90/100 cm. Hors série. 


L'opulence des fleurs, la puissance du parfum, la 
vigueur des rameaux et une très grande 
floribondité donne un rosier hors norme, d’où 
son nom XXL. 

Hauteur 90 cm environ. Hors série. 


Les variétés avec un (M existent en tige. 
Les variétés illustrées sont précédées d’un 
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Rouge, 
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Les variétés avec un 

existent en tige 

Les variétés illustrées 
sont précédées d’un 


Cet arbuste est doté de rameaux de belle tenue, 
légèrement épineux ; la fleur jaune d’ambre chaud 
accompagne un parfum puissant. 

Hauteur 1,50 m. 


Ce rosier buissonnant d’une couleur rose carminé 
et d’un parfum très puissant fait naître des fleurs 
dodues et rebondies. 

Hauteur 1 m. 





ce grimpant a port souple et VIgOUrEux, portant de 
très nombreuses fleurs jaune crémeux, apportera 
une robe romantique dans l’espace jardin. Son 
parfum de prairie et de miel enchantera les 
amoureux de la nature 


Parfum frais, citronnelle et nectarine 
Feuillage vert foncé brillant 
Saumon. Hauteur 90 cm 


Parfum agréable 
Feuillage vert foncé brillant 
Rouge clair. Hauteur 80 cm 


Parfum épicé, anis et canelle. 
Feuillage vert moyen brillant. 
Abricot. Hauteur 80 em 


Parfum puissant, bergamotte et citronelle. 
Feuillage vert moyen brillant. 
Rose. Hauteur 90 cm 


Parfum puissant, délicatesse et perfection 
qualifient les fleurs rose pastel que porte 

ce rosier au beau feuillage vert foncé brillant. 
Hauteur 80-90 cm. 


Parfum épicé Anis et canelle. 
Feuillage vert moyen mat. 
Jaune citron. Hauteur 90 cm. 


Parfum fruité, pêche et poire. 
Feuillage vert foncé brillant. 
Rose vif. Hauteur 100 cm. 


GENEROSA 


Très belle rose jaune ambré accompagnée d’un doux 
parfum agrémentera parfaitement votre jardin. 
Hauteur 80 cm. 


Son parfum citronné. Une taille imposante et 
sa soixantaine de pétales pointus donnent une 
élégance magnifique à ce rosier à grandes fleurs 
jaune vif. 

Hauteur de 1m à 1,20m. 


Un parfum intense, des pétales chamoisés d’un rose 
léger, rien ne fait défaut à ce rosier. 
Hauteur 1,30 m. 


La fleur, bien double et de belle taille, est d’un rose 
onctueux relevé d'orange, qui donne toute sa saveur 
par temps frais. Parfumée. 

Hauteur 1,20 m. 


oo d l | mas de Il 


Elégante variété, d’un rose orangé avec des fleurs 
en quartier légèrement chiffonnées accompagnées 
d’un parfum fruité intense. 

Hauteur 1,50 m. 


Cette rose saumonée au cœur orange a été dédiée 
au château de Versigny. Parfumée. 
Hauteur 1,20 m. 


COLLECTION 






osier grimpant, résistant à doubles fleurs, senteur 
de fruits du verger, généreux en végétation. 
surprenant en coloris, ivoire acidulé de vert. 
Parlait pour habiller une pergola 

Hauteur 150 à 200 cm. 


QUIL ET 





lragrance fruitée en harmonie avec ses tonalités de Grandes Fleurs doubles, dégageant un arôme particu- 

champagne et sa COUIEUT de pêche lièrement intense, d'un Jaurt ) fond 

Rosier racé et résistant, soutenu par un feuillage Elles allient solidité aux agressions naturelles et 

contrasté abondant vert sombre tenue de la couleur 

Hauteur”70 à 90 cm Hauteur 80 à 100 em Une senteur captivante comme un parfum d’ortent. 


couleur pourpre velouté presque bordeaux, un cœut 
plus clair, un port élégant. … 

Hauteur 120 à 150 cm. 

4 


Lrandes fleurs Grandes fleurs 
\rbuste 





FR, 
CR Lie 
IH LE! Lan 96205 
Effluves subtiles, roses puissamment colorées, à fleurs Agréablement parfumées. D'une senteur puissante épicée, grosses fleurs 
doubles donnant un feuillage buissonnant. F feurs généreuses en nuances, de crème, de blanc et expressives, Orange saumoné, contrastées par. U 
Hauteur de 50 à 70 cm rouge cerise un peu globuleuses, sur un feuillage abondant feuillage vert sapin intense et brillant. 
brillant. Parfaites en bouquet Belle présence et bonne tenue en vase 


Hauteur 80 à 120 em. Hauteur 120 à 150 cm 
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L’élégance des fleurs jaune citronné s'allie 
parfaitement avec la vigueur de la plante, le tout 
constituant un rosier idéal pour bordures 
Hauteur 60/70 cm. Séne ( 


Floribunda particulièrement florifère, bouton bien 
turbiné d’un rose cyclamen constant jusqu’à la 
défloraison. Bien équilibrée. Feuillage vert mat 
70/90 cm. Série C 































Plante compacte, très ramifiée, garnie d’un feuillage 
abondant et sain. Très nombreuses fleurs rouge à 
l’avers, jaune corail au revers qui donnent à 
l’ensemble une tonalité très chaude 

Hauteur 50/70 cm. Série C 


Nombreuses fleurs rose crevette 
Hauteur 60/80 cm. Série générale 


Fleurs rouge écarlate 
Hauteur 60/80 cm. Série générale 


Excellent floribunda jaune vif au feuillage vert 
brillant. Très résistant aux maladies 
Hauteur 60/70 cm. Série C 


“Plus belle rose de France” Lyon 1995 

et une prestigieuse marraine. 

Les fées se sont cértainement penchées sur ce 
magnifique rosier, aux nombreuses fleurs rouge 
brillant, idéal pour composer bordures 

massifs et parterres 

Hauteur 60/70 cm. Série C 


La couleur blanc crème de ce floribunda est en 
parfaite adéquation avec la tendance actuelle. La 
végétation de ce rosier, au feuillage vert brillant, est 
saine, vigoureuse et régulière 

60/70 cm. Série C. 


Grande rose du siècle - Lyon 


Bon flonbunda orange vif, de végétation 





buissonnante et réguhère., très flonfère, au feuillage 


vert luisant et rés 


50/70 cm. Série C 


iux maladies 





Fleurs rouge vermillon brillant en 
2 ; aune d or pur 
60/80 cm. Série générale : f 


60/80 cm. Série générale 


} 


Outre la magnificence de son coloris rouge vif 
sa régularité de végétation, sa floribondité et sa 
résistance aux maladies sont exceptionnelles 
Hauteur 50 à 70 em. Série C 


“Plus belle rose de France” Lyon 1997. Médaille 
d’argent à Courtrai. 

Le mélange des délicates nuances, rouge c lair, argent 
et jaune, qui composent le coloris des nombreuses 
fleurs de ce rosier est mis en valeur par un abondant 
feuillage vert foncé 

90/100 cm. Série C 





Rouge orange lumineux 
70/80 cm. Série générale 


Nombreuses fleurs rose argenté mises en valeur 
par un feuillage vert soutenu 
60/70 cm. Série C 


Les variétés avec un ‘rexistent en tige. 
Les variétés illustrées sont précédées d'un 




















si 


. 
AE}. 
# 


4 
. 
. 
# 





… Remontants 


1 Rosiers 


paysager. 5 


Planter 2 à 3 rosiers au m2 pour un meilleur effet pour massifs 


Arbustes 


. . £ 7» 
i& A\spivin Rose Taniripsa (Tanrau 


Splendide variété arbustive de très grande qualité 


Abondance de la floraison, tenue parfaite du coloris 


de ses très nombreuses fleurs blanches 
Résistance totale aux maladies 
80/100 cm. Série B 


# Gold Cottage Edipa nc? 


Dicentice (Dickson 


Le jaune éclatant de cette variété est innovant et 
vient enrichir la palette des rosiers arbustes 

Ce rosier au feuillage très brillant est également 
trés résistant aux maladies 

Parfum épicé 

Hauteur 120 à 150 cm. Série B 


La Se vi | la na” Meigekanu (Meilland 


Rouge vermillon, lumineux. 
120/150 cm. Série B. 


Le Cid® Dorpark (Dorieux) 


Excellent arbuste de coloris rouge feu à revers 
argenté convenant parfaitement pour haie fleurie 


ou massif à grande végétation. Feuillage vert brillant. 


80/100 cm. Série B. 


# Rhapsody in blue? Fantasia 


(Frank Cowlishaw) 


Son coloris mauve et son parfum puissant en feront 


un élément incontournable pour les concepteurs 
de jardins. 
Hauteur 100 à 120 cm. Série B. 


Red Cottage Ediparc° 


Diextol (Dickson) 


Rosier arbustif portant de très nombreuses fleurs 
rouge groseille légèrement éclairées de jaune 

au centre. 

130/160 cm. Série B. 


ie Saha ra® Tanarasah (Tantau) 


Sa rusticité, la couleur chaude, jaune et orangé 
de ses fleurs, emmènent notre imagination vers 
cette contrée africaine où naissent les roses 

des sables. Arbuste de grande valeur, très florifère. 
90/110 cm. Série B. 


Couvre-sol 


è Canicule®’ Tanmirsch (Tantau) 


Plante exceptionnelle aux nombreuses fleurs jaune 
de 5 à 7 cm de diamètre. Végétation peu élevée 

et souple au feuillage brillant. 

50/60 cm. Série B. 


Rosier arbustif à port recouvrant. 

Fleurs semi-doubles roses de 6 cm de diamètre. 
Feuillage vert foncé brillant. 

60 / 80 cm. Série B. 


Emera” Noatraum — CS 


Rosier arbustif à port recouvrant. 

Fleurs semi-doubles rouge fuchsia de 4 à 5 cm 
de diamètre. Feuillage vert foncé brillant. 

60 / 80 cm. Série B. 


Castor” Barcast (Ba: 


Excellent arbuste à port retombant aux nombreuses 
fleurs rose pêche, nuancé de blanc 

Variété remarquable pour ses qualités de refloraison. 
80/100 cm. Sénie B. 


# Mainaufeuer® Koremma (Korès) 


Cet arbuste aux nombreuses fleurs rouge sang 
brillant est particulièrement remontant 
70/80 cm. Série B. 


: M i rato® Tanotax (Tanrau) 


Très intéressante variété aux nombreuses fleurs, rose 
lumineux, portées par des rameaux souples. 

Port retombant et compact 

40/60 cm. Série B. 


® » » » ® > 
»# Neige d été Tanigino (Tantau) 
Très bon arbuste tapissant aux nombreuses fleurs 
d’un blanc pur éclairé par le jaune lumineux des 
étamines. Particulièrement orifère et résistant aux 


maladies. 
40/60 cm. Série B. 


# Pink CoHage Ediparc® 
Chewily (Warner) 


Le coloris de ce couvre-sol décline avec harmonie 
la gamme des roses. Portées par des rameaux 
souples, ses très nombreuses petites fleurs vous 
enchanteront. 

70/80 cm. Série B 


Pollux® Barpoll Barni) 


C’est la réplique rouge vif de la variété CASTOR, 
il en possède les qualités : arbustes à port 
retombant et refloraison très importante. 
80/100 cm. Série B. 


“Red Mivato® Tanoronez (Tantau) 


Toutes les qualités de Mirato, se retrouvent dans 
Red Mirato, mais dans un coloris rouge éclatant. 
Son port retombant et compact en font 

un couvre-sol très apprécié. 

Hauteur 50 à 70 cm. Série B. 


#Rody”° Tanydor (Tantau) 


Arbuste tapissant rouge groseille lumineux, 
pour la décoration des sites paysagers. 
40/50 cm. Série B. 


Xe n Ï a° Korpinka (Kordes) 
Médaille d’or Baden Baden et Genève. 


Très intéressant couvre-sol au port retombant. 

Son coloris rose soutenu se détache sur un feuillage 
vert sombre. 

40/60 cm. Série B. 


Les rosiers paysagers forment de véritables buissons 
fleuris pouvant être employés pour constituer des 
haies. Ne pas ou peu tailler. 


Les Décorosiers 


Opa | iQ” Noaschnee ‘ 


CE f 
TS 
Rosier arbustif à port recouvrant. 


Fleurs semi-doubles parfumées blanc pur de 6 cm 
de diamètre. Feuillage vert foncé brillant. 
40 à 60 cm. Série B. 


Celina® Noason —— TS 


Rosier arbustif à port recouvrant. 

Fleurs semi-doubles parfumées jaunes de 6 cm 
de diamètre. Feuillage vert foncé brillant. 

60 / 80 cm. Série B. 








Vésuvia® Noare Le Yénia 
Rosier arbustif à port recouvrant. 


fleurs simples rouges de 5 cm de diamètre 
contrastant avec des étamines jaune d'or. 
Feuillage vert foncé brillant. 

60 / 80 cm. Série B. 


« 


—— les rosiers faciles et généreux —- 





Gold Cottage Ediparc 


Mainaufeuer® Pink Cottage Ediparc® 





> 
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Rouge pourpre belle variété. Parfumée 


Série générale 


k 


Grandes fleurs rouge rosé, Donne végétation 


Série générale 


Des fleurs rose corail vif éclosent en grappes durant 
toute la saison sur un feuillage sombre et brillant 
Parfumée 

Hors série S 





d’une 
sensationnelle couleur rouge vif éclosent sur un 
feuillage abondant et brillant. Parfumée 

Hors série S 


Des la première année des fleur 


Excellent sarmenteux rouge vif. Parfumée 
Série générale 


Excellente variété jaune pur lumineux 
Hors série S 


Jaune canan bordé de rose 
Série générale 


Grimpant à forme de roses anciennes au coloris rose 
tendre 
Hors série S 


Rose pur. Série générale 


Les roses, au coloris original rouge carmin et jaune 
indien de ce grimpant au beau feuillage vert foncé 
brillant, illuminent façades, pylônes et pergolas 
Hors série S 


Rouge grenadine sur fond safran 
Série générale 


Orange saumoné Parfumée 
Hors série S 


Très beau sarmenteux remontant rose, parfumée 
Série générale 


Ses très grandes fleurs blanches sont mises en valeur 
par un feuillage vert sombre brillant. Parfumé 
Hauteur 2,5 à 3 m. Hors Série S 





Très beau sarmenteux rouge géranium soutenu 
Hors série S 


Cette variété couvrira pylônes, façades et pergolas 
d’une cascade dorée, devenant légèrement rosée 

à la défloraison, tout en exhalant un subtil parfum 
Hors série S 





Ce grimpant très florifère au feuillage abondant 
porte de nombreuses fleurs rouge géranium vif 
Hors série S 


Bonheur de contempler l'harmonie que dégage 
ce magnifique grimpant. Bonheur d'admirer ses 
nombreuses fleurs rose saumoné, au charme 
d’antan. Bonheur de humer le délicat parfum 


%— 


qu’elle exhale 
Hors série S 





Les variétés avec un (T existent en tige. 
Les variétés illustrées sont précédées d’un 





Pour bordures et rocailles 


Petit rosier compact aux fleurs jaune or. 
30/35 cm. Série C 


Très compact et florifère au coloris abricot 
30/35 cm. Série C 


Ramassé et compact, les très nombreuses fleurs 
rouge ec latant de ce rosier miniature sont mises en 
valeur par un feuillage vert brillant 

Hauteur 30 à 40 cm. Série C 


Très original pour la forme particulière 
de ses fleurs rappelant celle de l'œillet 
et sa couleur rose fuchsia 

30/40 cm. Série C 


Sa végétation compacte et régulière conviendra 
parfaitement à la culture en conteneur 
35/40 cm. Série € 
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x 
e Ros tiers à | ba rosa alba 
Hybrides de rosa gallica et rosa canina à végétation 
haute 120/150 cm. Ne fleurissent qu’en Juin 


# Cuisse de nymphe émue 
; 
Fleurs très doubles, blanc rosé soutenu parfumée 


e Rosiers 
d e B Our b ON rosa borboniana 


Rosiers à forte végétation pouvant atteindre 150 
/200 cm. Abondante floraison en juin et quelques 
fleurs jusqu’en automne 


Variegata di bologna 
(Bonfiglioli 1909) | 
Grosse fleur double striée blanc rosé et rouge 
pourpre. Parfumée 





eurs. 


i Mo usseline (syn. Alfred'de Damas) 


Fleurs en coupe blanc rosé. Peu d’aiguillons. 
Parfumée. 


Mousseux ancien (ibert) 
Fleur double rose vif au bouton très moussu. 
Parfumée 


ie Sa let (Lacharme 1854) 
Fleurs doubles rose vif très odorante 


e Rosiers hybrides 


remontants 


Créations de la fin du XIXe siècle et début du XXe 
Variétés rustiques et florifères. 


# Ferdinand Pichard 
(Tanne 1921) 


Végétation haute 120/150 cm. Nombreuses fleurs 
rouge carmin striées de blanc. Parfumée 


e Rosiers 
de Po ptl a nd fosa portlandica 


Ces rosiers sont appelés également rosiers 
perpétuels, de part leur tendance remontante qui les 
fit apprécier à cette époque. 

Végétation moyenne 100 cm environ. 


Comte de Chambord 


(Moreau-Robert 1860) 


Ce très beau rosier au port érigé et vigoureux porte 
de nombreuses fleurs rose teinté de lilas floraison 
abondante. Parfum intense. 


F7 Roses anciennes 


Duchesse de Portland 


1800 


Fleur semi-double aux nombreuses étamines jaune 
d’or. Parfumée. 


Jacques Cartier 
Moreau-Robert 1868) 


Fleurs doubles à quartiers passant du rose vif 
au rose clair. Très parfumée. 


# Rose du VO (Lelieur 1812 


Fleur semi-double rouge cerise passant au violet 
à la défloraison. Parfumée. 


# Volande d'Aragon 
(Vibert 1843 


Fleurs très doubles rose soutenu sur un feuillage 
ample et abondant. Floraison bien remontante. 
Parfumée 


Rosiers de Provins 


rosa gallica 


Ces anciennes variétés de végétation assez élevée 
120/150 cm n’ont qu'une floraison en Juin mais 
leur coloris ont des nuances changeantes. 

Elles sont agréablement odorantes 


Cardinal de Richelieu 
(Laffay 1840) 


Fleurs doubles pourpre violet teinté de gris à la 
défloraison. Feuillage vert foncé 


Perles de panachées 
(Vibert 1845, Syn. La rubanée) 


Fleurs semi-doubles blanc panaché lilas 


e Rosiers rugosas 
hybrides de rugosas 


Ces rosiers très épineux forment des buissons 
assez élevés 150 cm environ. 


Rose à parfum de l’Hay 
(Gravereaux 1903) 


Fleurs en coupe semi-doubles rouge cerise carminé 
parfumée très remontant 


Rosiers grimpant 


#Olimbing Souvenir 
e la Malmaison {Bennet 1893) 
Grandes fleurs doubles en quartier blanc rosé au 


parfum doux. Abondante floraison en juin et 
septembre. Hauteur environ 4 m, 


Zéphirine Drouin (biz 1868) 
Fleurs semi-doubles rose foncé. Parfumé . Rosier 
sans épines très florifère et remontant. Hauteur 
environ 3 m. 


e Rosiers lianes 
Bobbie James 


{Sunningdale Nurseries 1961) 


Ce vigoureux sarmenteux peut monter très haut. 
Ses tiges robustes, armées de fins aiguillons crochus 
hissent la toison de son feuillage lustré 

Des bouquets de fleurs simples blanches 

au parfum très puissant 


Ghislaine de Féligonde 


(Turbat 1916) 


Très nombreuses fleurs en bouquets jaune crème, 
parfumées. Plante à fort développement. 
Hauteur 3 à 5 m. 


Rosa Adenochaeta 


Origine japon - famille des rosa multiflora. 
Nombreuses fleurs roses en corymbes sur une plante 
à fort développement. Abondante floraison au 
printemps, remontée en septembre, parfum délicat. 









Chapeau 
de Napoléon 

VA" 
le 


vi 


Mousseline 


Ferdinand ÿ 


Pichard 





Clg Souvenir 


de la Malmaison 


Cuisse de 


nymphe 


émue 






Yolande 
d'Aragon 









ilustrations HORTICOLOR © / LYON / Reproduction, même pariielle interdite. 40779 


